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DATE 

VO u# 

1 


09107 

811240 

10107 

811436 

) 11107 

811640 

04117 

813814 

04117 

813814 

) 05117 

813969 

08117 

814303 

14117 

814863 

1 14117 

814901 

15117 

813074 

15117 

815074 

1 15117 

815074 

18117 

815167 

29117 

816738 

) 29117 

816821 

29117 

816821 

02127 

817064 

I 11127 

818065 

13127 

818451 

13127 

8X8451 

) 18127 

818925 

18127 

818925 

20127 

819277 

| 23127 

819439 

31127 

820086 

* 

15077 

17167 

15077 

17167 

) 18077 

50318 

10077 

50187 

10077 

50189 

~ 25077 

50766 

19087 

51102 

♦ 

15077 

67556 


GALBRAITH R C 
HYCON MFG CO 
HYCON MFG CO 
GALBRAITH R C 

SAPC 21187 
EUGERTON GERM GRIER 
HYCON MFG CO 
HYCON MFG CO 
GENERAL PRECISION 
TO AD J VO 812402 
GEN PREC LAB RA 1076 


GALBRAITH R C SP 1915 
WESTINGHOUSE ELECT BE 2022 
EOGERTON GERMES TE 2191 
HAUSEN - GRIER FE 2191 
HYCON MFG CO BC 200 
GEN PRECISION 
GALBRAITH R C 


ALLOT 

-7 100410001 
>7 


61-7 100410001 6002 

61-7 


36-7 100410001 6290 


COST. PR 57 

134.75 

1,248.54 

113.209.98 

806.22 

7,156.99 

112,234.65 

6.77 

609.27 

1.248.54CR 

13,321.96 

.89 

29,515.65 
248.58 
19.925.6lCR 
1,549.24 
6,088.01 
51.44 
1 ,232 . 3Q 
153,306.38 
53,043.00 
23,231.82 

33,217.52 
1,615.39 
117 ,044.35 

t O15 . 805.56 * 

c S' c t¥ 

1.12 

7.68 

399.36 

30.00 

36.72 

84.84 

5.07 

564.79 * 

1 , 169.34CR 


I 
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DATE 

) 

VGU# 

DESCRIP 


PQ# TC 

ALLOT 

GL 

COST PR 57 

% 

12127 

67838 

536151259705 


282 

36-7 

100430010 

6290 

15.00CR 

1 

12127 

67838 

558201949928 


282 

36-7 



458* 14CR 


12121 

67838 

538202210204 


282 

36-7 



36*S0CR 


12127 

67838 

55820H033977 


282 

36-7 



1,000. OOCk 


12127 

67838 

359662407700 


282 

36-7 



5*00CR 


i 12127 

67836 

559651282312 


282 

36—7 



39.60CR 

) 









137 *097 .Q2CR* 










73,981.06 ** 


1 31077 

803131 

SAPC 17986 



88-7 

100450001 

6001 

147.00CR 

) 

31077 

803131 

SAPC 17966 



88-7 



95.66CR 










242.66CR* 


9 








242.66CR#* 


30077 

803040 

PERKIN ELMER 

CORP 

SC 56 42 

88-7 

100450005 

6001 

62.51 


28087 

806101 

PERKIN ELMER 

CORP 

SC 56 42 

88-7 



117.90 


> 11097 

807734 

PERKIN ELMER 

CORP 

SC 5642 

88-7 



6*7 83 • 02 


13097 

808030 

PERKIN ELMER 

CORP 

SC 56 42 

88-7 



2*316.44 


14107 

811753 

PERKIN ELMER 

CORP 


88-7 



75.10 


i 








9,354.97 * 










9,354.97 ** 


16077 

801305 

EASTMAN KODAK 

CO 

PO 660 

88-7 

100450006 

6001 

37,286.73 


) 29077 

802921 

EASTMAN KODAK 

CO 

PO 660 

88-7 



341,009.45 


29077 

802921 

EASTMAN KODAK 

CO 

PO 660 

88-7 



170,065.35 


28087 

806101 

EASTMAN KODAK 

CO 

PO 660 

88-7 



144 * 66 / . 60 


i 23097 

808928 

EASTMAN KODAK 

CO 

PO 660 

88-7 



74,198.74 


03107 

810525 

EASTMAN KODAK 

CO 

En 95 

88-7 



78,420.55 


05117 

813969 

EASTMAN KODAK 



88-7 



14,610.52 


> 19117 

815331 

EASTMAN KODAK 

CO 


SS-7 



6,042.99 










866,301*93 * 










866,301.93 ** 


1 22107 

812552 

RANG WOOLDRIDGE CORP A 102 

88-7 

100450007 

6001 

779.21 

y 

13127 

818451 

RAH© WOOLDRIDGE COR A 102 

88-7 



3,014*53 


23127 

819440 

RAMO WOOLDRIDGE CORP 

88-7 



3,160.96 


> 








6,934.72 * 










6*954.72 ** 


16077 

801305 

WEST I N6H0USE 

ELEC 

FL 3011 

88-7 

100450008 

6001 

75*493.00 


1 16077 

801305 

GALBRAITH R C 

SC 

56 

88-7 



88*642.50 
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< 

« 


DATE VOU# DESCRIP 

< 

16077 801305 8AIRD ATOMIC INC BA 73 2 

17077 801420 SAPC 17522 

( 22077 802035 SAPC 17792 

22077 802035 SAPC 17794 

24077 802420 SAPC 17796 

I 24077 802420 SAPC 17798 

,24077 802420 SAPC 17801 

24077 802420 SAPC 17802 

4 31077 803198 [ 

31077 803198 

31077 803198 

4 31077 803198 

31077 803198 

31077 803265 CONTRACT NO SC 56 IN 9 5 

( 26077 802839 RAMQ-WOGLDR IDGE CORP A lo3 

26077 802839 GALBRAITH R C SC 56 

30077 803040 GEL PRECISION LAB RA 42 56 

4 31077 803131 SAPC 17987 

29077 802922 BAIRD ATOMIC INC 

22087 805431 HYCGN MFG CO OS 100 

I 23087 805569 RAMO-WOOLDRIDGE A 103 

23087 805570 FIREKEL CO ST 506 

27087 805833 SAPC 18691 

C 27087 805834 SAPC 18706 

27087 805834 SAPC 18714 

27087 805834 SAPC 18713 

4 27087 805834 SAPC 18708 

27087 805834 SAPC 18722 

27087 805834 SAPC 18722 

I 27087 805834 SAPC 18722 

28087 806101 GENL PRECISION RA 4256 

05087 803525 HYCON MFG CO os i nn 

t 06087 803610 

06087 803610 

06087 803610 

4 08087 803934 

14087 804572 HYCON MFG CO OS 100 


PO 0 TC ALLOT GL 

88-7 100450008 6001 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

89-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

86-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 


COST PR 57 


3,835,67 

1.320.00 

200.00 

300.00 

430.00 

600.00 

2.150.00 

2.160.00 

2.050.00 

2 . 010.00 

1.830.00 

550.00 

200.00 
2,951.03 
7,511.74 

87.384.51 
2,646.23 

640.00 
2,753.37 
5,426.45 

15.523.51 
6,017.54 

1.450.00 

100.00 

2.370.00 

240.00 

510.00 
200.00CR 
550.0QCR 

1,89Q.00CR 

1,411.36 

31,304.14 

325.00 

2.060.00 

100. 00 

1,950.00 

36,049.54 


25X1 


25X1 


4 

4 

4 

4 

4 

C 

4 

4 

4 

( 

I 

4 

4 
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J 


I 

date vou# 

) 

14087 804572 

19087 804853 

> 19087 804853 

19087 804884 

11097 807734 

> 11097 807734 

27097 609664 

22107 812532 

) 03107 810525 

07107 810896 

09107 811240 

I 18117 815167 

02127 817078 

13127 818451 

) 31127 820085 

31127 820065 

> 

31077 

> 

03077 800131 

05077 800258 

I 12077 800832 

12077 800882 

25077 802569 

i 25077 802569 

25077 802569 

25077 802569 

) 25077 802569 

25077 802569 

25077 802569 

~ 25077 802569 

17077 601429 

17077 801429 

I 18077 801666 


I 


C Cf set 
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DESCRIP 

HYCON MFG CO OS 100 
SAPC 18450 
SAPC 18452 
SAPC 18459 

FIREWEL CO INC ST 506 
FIREWEL CO INC ST 505 
HYCON HFG CO FS 99 
HYCON NFS CO FS 99 
HYCON MFC CO OS 100 
RAHG WOOLDRIDGE A 103 
PS DC I AQJ VGU 805570 
HYCON HFG CO 
FIREWEL CO INC ST 506 
GENL PRE LAB INC RA 4256 
HYCON HFG CO FS 99 
GENL PRE LAB RA 4256 


PQ& TC ALLOT GL 

88-7 100450006 6001 

88-7 

88—7 

88—7 

88-7 

88-7 

88-7 

86-7 

88-7 

88-7 ’ 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

68-7 


EUCA JUN 57 


7 100450009 6002 


HT AUTOMAT SAPC 17060 

HT AUTOMAT SAPC 17060 

SAPC 17865 

SAPC 17865 

SAPC 17865 

SAPC 17865 

SAPC 17865 

SAPC 17865 

SAPC 17865 

SAPC 17865 


) 


68-7 100450011 6001 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 

88-7 
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COST PR 57 

6*358*09 

1*890.00 

550.00 

200.00 

825.91 

1*379.87 
3*127.16 
10*257.62 
41.35 
12*309.16 
2*577. 73CR 
5*385.64 
393.68 
492.81CR 


5,677.50 


2*295.00 


435*476.23 

Hr 

435*476.23 


85.05 


85.05 


85.05 

** 

198.13 


409.1Q 


381.91CR 


6*105. 15CR 
121.22 
254.87 
9*007.93 
5.46 
64.66 
100*58 
2*919.97 
1*325.83 

242.90 25X1 

20.03 

22.00 


» 




i 


I 

DATE 

c 

26077 
26077 
i 26077 
26077 
26077 
( 26077 

31077 
31077 
(I 29077 
23087 
23087 
( 02087 

06087 
07087 
( 07087 
19087 

^ 19087 
I 20097 
20097 
20097 
f 20097 
20097 
20097 
i 20097 
25097 
25097 
23097 
20Q97 
20097 
I 26097 
26097 
26097 
I 12097 
30107 
30107 
t 30107 
30107 

i 


i 


V V 1 .... .... 
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( ( 


vou# descrip 


602692 

802856 

802692 ROLLS 20 21 22 PPQ7 

802858 MAIN ROLL PP 8 

802858 MAIN ROLL PP 8 

802858 MAIN ROLL PP 8 

803131 SAPC 17986 

803131 SAPC 17986 

802923 EVERSOLE D E 

805583 MAIN ROLL PP 9 

805583 MAIN ROLL PP 9 

SO 3421 RUDOLPH P 6 

803580 

803698 

803698 

804853 

804966 


808682 

8086&2 

808682 

'808682 

808682 

808682 

808683 

809136 

809136 


SAPC 19434 
SAPC 19434 
SAPC 19434 
SAPC 19434 
SAPC 19434 

SAPC 194 34 

AOJ 803421 

SAPC 19513 
SAPC 19513 


7581 

6038 


809280 

808715 

808715 

809396 

809396 

809396 

807806 

813344 

813344 

813344 

813344 


MAIN ROLL PP 10 
MAIN ROLL PP 10 


SAPC 19252 HTL1M&ECK ADJ 

SAPC 20472 

SAPC 20472 

SAPC 20472 

SAPC 20472 


TC 

ALLOT 

GL 

COST PR 57 

aa-? 

100450011 

6001 

37 * 90 

68-7 



30* 19 

38-7 



21 #486.86 

88-7 



899*70 

86—7 



9 *377 *09 

88-7 



422*78 

88-7 



147.00 

88-7 



95.66 

88-7 



279.30 

88—7 



431.35 

88-7 



969.91 

88-7 



587.74 

88-7 



9.00 

88-7 



264.00 

88-7 



284*05 

88-7 



641.75 

88-7 



134.82 

88-7 



150*85 

88-7 



12,118.34 

88-7 



12.25 

88-7 



91.40 

88-7 



42.50 

88-7 



791.78 

88-7 



587.74CR 

88-7 



313.2Q 

88-7 



41.80 

88-7 



230.58 

88-7 



225. 15 

88-7 



342.12 

88-7 



46.50 

88-7 



50.29 

88-7 



79.48 

88-7 



104*84 

88-7 



4.05 

88-7 



44.80 

88-7 



7.24 

88-7 



136.90 
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4 

25X1 ( 

25X1 
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4 
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VGU# OESCRIP 


30107 813344 SAPC 19094 


18107 812248 

>'■16107 812248 

01107 810113 

04107 810711 

>09107 811240 

05117 813968 

18117 81516 8 

>02127 817064 

02127 817064 

03127 817256 


APC 18458 


APC 21329 
APC 21329 


10077 800695 

> 26077 802692 

26077 802858 

26077 602692 

> 26077 802858 

26077 802858 

26077 802838 

26077 802858 

31077 803198 

31077 803198 

> 31077 803198 

31077 803198 

31077 803198 

> 31077 803198 

31077 803198 

31077 803198 

> 31077 803198 

26077 802842 

23087 805583 

> 23087 805583 

05087 803532 

06087 803611 

> 06087 803612 


ROLLS 

MAIN 

HA IN 

MAIN 

HA I N 

BRUCE 

SAPC 

SAPC 

SAPC 

SAPC 

SAPC 

SAPC 

SAPC 

SAPC 


20 21 22 
ROLL PP 8 
ROLL PP 8 
ROLL PP 8 
ROLL PP 8 
B B 
17965 
17985 
17985 
17985 
17965 
17985 
17985 
17965 , 


MAIN ROLL PP 9 
MAIN ROLL PP 9 


TC ALLOT 

88-7 100450011 
88-7 


88-7 100450012 
88-7 


COST PR 57 

1*496*94 

86*11CR 

86*11 

40*91 

86*11 

10*8O8*78CR 
14.47 
25*44 
43*89 
1*75 
49.8SCR 
49*401.75 
49 *4Ql *75 • 

358.92 
37.90 
30.50 
17*071.70 
1 * 070* 14 
9*360*91 
366*53 
936*28 
147.45 
782*00 
280.50 
16 * 118.01 
17*92 
64.52 
4*350.03 
9.89 
1,324*50 
35.15 
368.63 
1*088*48 
42*61 
66.00 
93.40 


** 25X1 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP61-00763A000300080030-1 


T 



H JW Vr' »«U. | 

Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP61-00763A000300080030-1 


1 

DATE 

vou# 

DESCRIP 



19087 

804966 






( 

05097 

807063 






10097 

807347 







17097 

808214 

SAPC 

19300 


i 

17097 

608214 

SAPC 

X9300 


17097 

808214 

SAPC 

19300 



17097 

808214 

SAPC 

19300 


i 

17097 

808214 

SAPC 

19300 


17097 

808214 

SAPC 

19300 



17097 

808214 

SAPC 

19300 



a 009 7 

808715 

MAIN 

ROLL 

PP 

10 


20097 

808715 

MAIN 

ROLL 

PP 

10 


30097 

809948 



SAPC 19616 

4 

12097 

807806 

SAPC 

19252 

: HTLIM&eCA AOJ 

18107 

812246 

MAIN 

ROLL PPU 


18107 

812246 

MAIN 

ROLL 

PP11 


18107 

812246 

MAIN 

ROLL 

PP 

11 

( 

QUO? 

810055 



s 

APC 19756 


02107 

810239 

SAPC 

19748 


4 

02107 

810259 

SAPC 

19748 


23117 

816120 






21117 

815644 

SAPC 

20629 



21117 

815644 

SAPC 

20829 


21117 

815644 






10127 

817991 





4 

11127 

818065 

SAPC 

21618 



11127 

818065 

SAPC 

21605 




28127 

819633 | 



4 

25077 

17183 

51 111H999999 



25077 

17183 

558201600980 


t 

25077 

17183 

558201648137 



25077 

17183 

558201648138 


1 

25077 

17183 

558201648139 


25077 

17183 

558201648144 



25077 

17163 

55820H033631 



PG# 


314 

314 

314 

314 

314 

314 

314 


TC 

ALLOT 

6L 

COST PR 57 

25X1 

4 

88-7 

1Q0450Q12 

6001 

63*65 



88-7 



131 # 82 



88—7 



18. 9 A 


4 

88-7 



589.02 



88-7 



287.00 



88-7 



16,271.95 


i 

88-7 



36*44 



88-7 



2,185*71 



88-7 



179.72 


4 

88-7 



1,441.61 



88-7 



197.96 



88-7 



270*12 

25X1 


86-7 



6.50 


88-7 



104.84CR 



88-7 



261.24 


4 

88-7 



12.65 



88-7 



13.95CR 

25X1 


88-7 



6.50 

4 

88-7 



667.93 



86-7 



37.00 



88-7 



35*45 

25X1 

4 

88-7 



21*10 



88-7 



3.93 

25X1 


88-7 



48. QQ 

4 

88-7 



32.50 



88-7 



6.50CR 



88-7 



199.45 

25X1 

4 

88-7 



31*42 





78,934*29 * 


4 

61-7 

100450012 

6002 

46.56 



61-7 



2 . 00 



61-7 



2.00 


4 

61-7 



2 * 00 



61-7 



2.00 


4 

61-7 



55.00 


61-7 



2*00 
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DATE 

| 

vou# 

DCSCR1P 



PG# 

TC 

ALLOT 

GL 

COST PR 57 


% 

¥ 

25077 

17183 

55820HQ34342 



314 

61-7 

100450012 

6002 

964.06 


P 

25077 

17183 

55950H037358 



314 

61-7 



28*33 



> 25077 

17183 

55965H036255 



314 

61-7 



700.00 


> 

25077 

925 

55820H033664 



315 

61-7 



1 *465*05 



25077 

925 

55985H0329 85 



315 

61-7 



211.40 



10077 

50032 

11095H020572 



114 

91-7 



50.24 



23077 

63592 

4412CH990008 



311 

91-7 



559.46 



07087 

67961 

U005H020648 



304 

61-7 






) 07087 

67961 

11005H02064S 



304 

61-7 



54.36CR 












4*035*74 * 




.r 








62,970.03 ** 


> 03077 

800208 


J 



88-7 

100450013 

6001 

2,234.95 



19077 

801752 

SAPC 17622 




88-7 



78*75 



19077 

801752 

SAPC 17622 




88-7 



14*988*13 



1 19077 

801752 

SAPC 17622 




88-7 



15.55 



19077 

801752 

SAPC 17622 




88-7 



227.18 



19077 

801752 

SAPC 17622 




88-7 



5.00 



1 19077 

801752 

SAPC 17622 




88-7 



1,042.00 



19077 

801752 

SAPC 17622 




88-7 



1,302-00 



26077 

802700 





88-7 



100*000*00 

25X1 


) 26077 

802700 





88-7 



36,093.94 



26077 

802692 


— ' 

7581 


88-7 



37*90 



26077 

802858 



5025 


88-7 



25.12 



1 26077 

802692 

20 21 ; 

22 ' 

PP07 


88-7 



17,696.17 

25X1 


26077 

802858 

MAIN ROLL PP 

a 



88-7 



3,122.99 



26077 
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